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İLÇEMİZDE ÇEVRE KİRLİLİĞİ 


24 Eylül 2010 Pazar günü İlçemiz Devlet Hastahanesi”nde kalorifer kazanlarındaki şamandıranın bozulması 


sonucu Yeşilırmak'tan foiloil aktı. 


Sanayi Mahallesinde bulunan Devlet Hastahanesi kalorifer dairesindeki yakıt şamandırasının arızalanması 
sonucu sıcak yakıt hızla boşalmaya başlamış ve otomatik atık su pompası vasıtası ile hastane rögarından 


ırmağa akmaya başlamıştır. 


Köylülerin ihbarı ile olay yerinde yapılan incelemelerde; kalorifer görevlisi Necip Öz, “şamandıra 


arızalanınca yakıt hızla boşalmaya başladı, atık su pompaları devreye girdi hastane rögarına boşaldı” dedi. 


2003 yılında da yangın çıkan kazan dairesinde meydana gelen ve hastahane rögarından ırmağa akan yakıtın 


bitmesi ile sona erdi. 
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